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Casos: 




| desplazamiento. 



Ar 



TRABAJO MECANICO 

Es la transmisidn de movimiento ordenado de 
un participante a otro, con superacion de 
resistencia. 

Cuando sobre un cuerpo se ejerce el efecto de 
una f uerza constante F y el cuerpo realiza el 

desplazamiento Ar, con ello se efectua trabajo 
mecdnico (w), igual al producto de los modulos 
de la fuerza y el desplazamiento tornado con 
signo positivo si tienen la misma direccion y 
negativo si tienen direcciones opuestas. 

W F = ± F » Ar 
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Tomamos como unidad de trabajo mecdnico el 
realizado por una fuerza de 1 N al desplazarse 
su punto de aplicacidn aim. Esta unidad 
de trabajo recibio el nombre de joule 
(se designa J) en honor al sabio ingles JAMES 
PRESCOTT JOULE, que verified importantes 
experimentos para las ciencias, con el fin de 
medir el trabajo. 

1 joule = 1 newton . 1 metro 
o bien: U = lN.m. 

El trabajo mecdnico es una cantidad fisica 
esca\ar. 
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Ejm.: 

Determinemos el trabajo de la f uerza W F de A a B 




W F = ±F-Ar 



Siendo a y b las 
componentes de Ar 

W F = + F-a 



W F = ± F • Ar 



Siendo m y n las 
componentes de Ar 

W F = - F.n 
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Esto es: 




TRABAJO DE LA FUERZA DE 6RAVEDAD 

El trabajo de la f uerza de gravedad ( W mg ) no 
depende de la trayectoria del cuerpo y 
siempre es igual al producto del modulo de la 
fuerza de gravedad por la diferencia de 
alturas en las posiciones inicial y final. 

Durante el movimiento hacia abajo, este 
trabajo es positivo, para el movimiento hacia 
arriba, negativo. 

Una de las particularidades de la fuerza de 
gravedad es que por una trayectoria cerrada, 
su trabajo es nulo. 

Debido a todo esto, la fuerza de gravedad es 
una fuerza conservative. . Att n „„ Wk ,JL , 
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TRABAJO NETO O TOTAL (W n ) 

Cuando sobre un cuerpo en movimiento estan 
aplicadas \iar\as fuerzas, cada una de ellas 
realiza trabajo mecdnico, siendo el trabajo 
total de todas esas fuerzas igual a la suma 
algebraica de los trabajos que efectuan las 
fuerzas cada una por separado. 




W n =±F R -Ar| 



: acelerado 
desacelerado 



Si, v es cte. 



W n =0 
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TRABAJO DE UNA FUERZA VARIABLE 

El trabajo de una fuerza variable en el camino 
desde el punto x^ al punto x 2 , es igual al area 

de la figura limitada por la curva con las 
ordenadas en los puntos x, y x 2 y el eje x. 



W F = A, - A 2 



"Areas debajo del 
eje x se restan" 
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Por unidad de potencia se toma aquella con la que 
en 1 s es realizado un trabajo de 1 J. 

Esta unidad recibe el nombre de watt (W) en 
honor al sabio ingles JAMES WATT, inventor de la 
mdquina de vapor. 

Asi, pues, 

1 Joule ^ 

1 watt = O bien 

1 segundo 

En la tecnica son utilizadas extensamente 
unidades mayores de potencia, es decir, el 
kilowatt (kW) y el megawatt (MW): 

1 kW = 1 000 W ; 1 MW = 1 000 000 W. 
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POTENCIA MECANICA 

La rapidez de realizacion del trabajo se 
caracteriza en la tecnica por una magnitud 
especial, llamada potencia. 

La potencia (P) es igual a la razon entre el 
trabajo (W) y el tiempo ( t), durante el que este 
f ue realizado. 
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Si en el intervalo de tiempo t la fuerza F 
realiza el trabajo F r, entonces la potencia 
desarrollada por esta fuerza es F r/ t . 
Teniendo en cuenta que r/ t = v, obtenemos para 
el momento de tiempo dado : 




De v = P/F, siendo F constante, la velocidad del 
cuerpo es proporcional a la potencia del motor. 
De F = P/v, siendo P constante, la fuerza aplicada 
al cuerpo en movimiento es mayor a pequenas 
velocidades que a grandes. 
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